m mc 


emer. Dyrektor Banku Polskiego, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 


przeżywszy lat 6l. po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 12 lipca 1936 r. 


Wyprowadzenie zwłok z sali bocznej domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce 

wiecznego spoczynku nastąpi we wtorek dnia 14 lipca o godzinie 5 po południu, na który-to smutny 

obrzęd stroskana Żona, córki, zięciowie, wnuki i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 
Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 14 lipca o godzinie 9 rano w kościele św. Krzyża. 


ZAKŁAD , CONCO RDIA“ 


POGRZEBOWY 


Kraków. pl. Szczepański 2. Telefon 103-31. 


Drukarnia Związkewa w Krakowie, ul. Mikołajska 13. 


